0. MAURYCY PETER 


Kapłan Towarzystwa Jezusowego, 


przeżywszy lat życia 64, w zakonie 47, zmarł nagłą śmiercią na ambonie 
dnia 28 Lutego 1904 r. 


u ¢ > ¢ E ae—— ©» 


Eksportacya zwłok z domu żałoby przy ulicy Grodzkiej |. 43 do kościoła św. Barbary nastąpi 

we Wtorek dnia igo Marca o godzinie 7'2 rano, poczem po Nabożeństwie żałobnem na cmen- 

tarz miejscowy, na który to obrzęd współbracia zakonni zapraszają Wielebne Duchowieństwo 
i pobożnych Wiernych. 


